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e Türkiye e Körebe 
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| Konu / Dil Bilgisi 


e Bağlaçlar, Bu yüzden, Çünkü 


Nİ ÜNİTE 
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e Bilim Adamı e Ne Yapacaksın? 





e Yarın Ne Yapacağım? 


e Bu Hafta Sonu Ne Yapa- 
caksın? 
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Eğitimi e Bisiklet Kazası 





e Sagırın Hasta Ziyareti e Doktor ve Hasta 











O UW ALIA 





Korebe 


Merhaba, haydi oyun oynayalim. Oyunumuzun 
adı körebe. Körebe çok zevkli bir oyun. Resme baka- 
lım. Resimde gözü kapalı bir ebe var. Adı körebe. Arka- 
daşları ondan kaçıyor. Körebe kovalıyor ve birini yaka- 


yor. Sonra o, körebe oluyor. Körebe oynamak için en 





az üç kişi gerekiyor. 


oynayalım 7 
mı? 





















Tamam, 220, 


oynayalım. 7 
Oyunun adı ne? 
— . 


li Oo» 
CA 
oynuyoruz? 7 A 
Bir arkadaş daha bulalım. a ^ 


O körebe olsun. Gözlerini 
baglayalim. Biz kaçalım. O 


la 2 











A 
Çok zevkli bir | 
oyun. Ben hemen a 
bir arkadas daha ] 


cagirayim. 
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Saklambac 


mendil kapmaca 
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Siz hangi oyunları 
biliyorsunuz? Anlatalım. 
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velmaemnnlEyellı”n 



































Ayşe Hanım haritaya 


nuyor. bakıyorlar. 























Ahmet ......... Efe futbol oynuyor. 





İris ......... İnes basketbol oynuyor. Ali ......... Zeynep ders çalışıyor. 


12 Ders Kitabı 








Ceren eve bisiklet ..... geldi. 
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Okuyalım 


Geçmiş Olsun 


Hacivat: Karagöz'üm, merhaba! 

















Hacivat: Biraz hastayım. 





Hacivat: Hastayım, dedim Karagöz. Yani rahatsızım. 






Hacivat Karagöz 


Hacivat: Sag ol Karagöz'üm. 


(еехар1ахатпа 





1-) Kim hasta? 


| | Hacivat m Karagöz 
2-) Kim yanlış anladı? 

| | Hacivat m Karagöz 
3-) Kimin kıyafeti kırmızı? 

| | Hacivat m Karagöz 


valmaemnnlEyell”n 





Karagöz ile Hacivat Kerem ile Aslı 
Karagöz”le Hacivat Kerem ..... Aslı 





Leyla ile Mecnun Ferhat ile Şirin 
Leyla..... Mecnun Ferhat..... Şirin 
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baktı. 





Kedi etrafı merak..... seyretti. Futbolcu kupayı gurur..... kaldırdı. 





heyecan (ile) heyecanla diş fırçası NOT ON ə 





pide NEN RE bıcak Cee eee ar 
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Oyun 








lamamiayallm 











Elif : 


Ömer : 


Elif : 


Ömer : 


Elif : 


Ömer : 


Uçakla Yolculuk 


Merhaba Ömer, hoş geldin. Tatil nasıl 
gecti? 

Merhaba Elif! Tatil çok güzeldi. istanbul 
ile Antalya’ya gittik. Turkiye cok guzel 
bir ulke. 


Öyle mi? Ben de Türkiye"yi çok merak 
ediyorum. Mısır”a neyle döndünüz? 


Uçak..... döndük. Annem..... kardeşim 
kaldı. Ben babam..... döndüm. 


Seni heyecan..... bekledim. Türkiye”yi 
bana biraz anlat. 


Sana bisküvi..... lokum aldım. Şimdi 
bunları al. Yarın sana Türkiye”yi uzun 
uzun anlatayım. 








F 


Türkiye 
Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada. Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz, 
batısında Ege ve Marmara, güneyinde Akdeniz var. Başkenti Ankara. Türkiye'nin en 
kalabalık şehri İstanbul. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye’de birçok tarihî ve turistik yer 
var. Efes, Peri Bacaları, Kız Kulesi, Ayasofya, Mevlana Müzesi, Selimiye Camii bunlardan 
bazıları. Türkiye çok güzel bir ülke, cennet gibi. İnsanlar çok sıcakkanlı. 


Türkiye”nin başkenti neresi? 
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Okuyalım 





Bilgisayar Oyunları 


im Y 
yapıyorsun? o 
— дә— 











Bilgisayarda 


oyun eumd 
anne 


I~ 























Kizim, gözlerin 
bozulacak. Bak 
arkadaslarin disarida. 
Onlarla oyna. 
Saklambaç, körebe, 


yakan top gibi çok zevkli 
oyunlar var. ju 








Biliyorsun anne, 
bilgisayar oyunlarını çok 
seviyorum. Benim tek 
arkadaşım bilgisayar. 















Ama beni üzüyorsun 


kızım. Bilgisayarın 
karşısından kalk, biraz 
arkadaşlarının yanına 














Annecigim, 
ben çıkıyorum. 
örüşmek üzere.. 





Aferin “> 
kızım. 7 


Md 
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Teknoloji ve İnsan 


Teknoloji ile işler çok kolay. Elektrikli ev aletleri evdeki işlerimizde bize yardımcı oluyor. 
Bilgisayar bizi dünyayla tanistiriyor. Fotoğraf makinesi mutlu anlarımızı saklıyor. Klima sicak 


mekanlara serinlik getiriyor. Ama insan yine de mutlu olmuyor. 





onun arabası — onunki Semih'in kalemi => Semih'in....... 





evin anahtarı => evin....... 





Nesrin in bilgisayarı — Nesrin'in....... köpeğin tasması —» köpesin...... 
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ТататауаНиип 





a, 1, о,и > -daki 
e, i, o, ü 5 -deki 
p, ç, t, k 5 -taki/-teki 


Hangi leke? 









ceketteki leke kapıdaki adam 


deniz......... çocuk sepet......... yumurta kümes......... tavuk 
Yarınki maça gitmiyorum. Dünkü gezide çok eğlendik. 
Akşamki yemeğe gidiyorum. Bugünkü maçı biz kazanacağız. 
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Tahtadaki soruyu çözdü. 


Türkiye İller Haritası 





Şu pastane......... poğaçalar nefis. Türkiye”nin güneyi......... denizin adı ne? 





Kafes 





аз РН adamı tanıyor musun? 
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valmaemnılEayell”n 





Bu silgi benim. Seninki nerede? 





Bizim oğlumuz doktor. .................. ne iş yapıyor? 





Sizin anahtarınız burada. .................. nerede? 





Senin yazın cok güzel. .................. güzel mi? 





Onun odasında koltuk yok. .................. koltuk var. 





Sema "nın saçları siyah, Elif'inki sarı. 





Sema:mınayakkabısıkahverengi”o”o ıı Даи AV er 
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